55. Stromkreise mit induktiv verketteten Systemen.               139
Spannung Pw  und   die Leistung   JV10,   und   tragt   den Vektor   der Spannung PW = OB  unter  dem Winkel cpQ  gegen   den Strom  auf,. worin
_   ^10
COS (pQ----~T~~p~
J1^10
ist, und fallt das Lot BA von B auf den Vektor des Stromes. Zweitens miBt man bei kurzgeschlossenen sekundaren Klemmen den Strom J±i die KurzschluBspannung Plfc und die Leistung Nllc, unc* tragt P1Jc = OK unter dem Winkel cpk gegen Ji auf, wobei
Verbindet man B mit K und zieht KH senkrecht zu BK bis zum Schnitt H mit AB, so hat man wie gezeigt
' AH:AB = o.
Sind die Widerstande der beiden Wicklungen vernachlassigbar klein, so ist die Leerlaufspannung sehr nahe gleich AB und ebenso die KurzschluBspannung gleich AH, daher
°-Ppf0
Das Stromdiagramm fur induktionsfreie Belastung kann durch Inversion aus dem Spannungsdiagramm abgeleitet werden, es ergibt nach S. 39 wieder einen Kreis. Da dieses Diagramm in Kap. XII in allgemeinerer Form abgeleitet und diskutiert wird, sei darauf verwiesen.
55. Stromkreise mit induktiv verketteten Systemen.
Bei dem behandelten Beispiel des Transformators waren die beiden magnetisch verketteten Stromkreise elektrisch voneinander un-abhangig. In vielen Fallen sind induktiv verkettete Systerne aber auch gleichzeitig elektrisch verkettet, sei es, daB sie in Reihe oder parallel zueinander geschaltet sind, sei es, daB sie einer Stromver-zweigung oder den Zweigen eines verketteten Mehrphasensystems angehoren. In alien solchen Fallen ist auf das Vorzeichen der gegenseitigen Induktion M Riicksicht zu nehmen. Beim Transfor-mator hatten wir stillschweigend M positiv angenommen, es ergab sich der sekundare Strom um weniger als 180° gegen den primaren verzogert, wobei die Abweichung von 180° bei sehr kleinem Widerstand ver-schwindet. Dies bedeutet, daB der induzierte Strom dem erzeugenden Feld entgegenwirkt. Wir untersuchen einige einfache Falle der elek-trischen Verkettung.% die gegen J^ um ^?1 voreilt.
